Spacer für Single Speed Naben 


#320 12600 10 mm anodisiert silber 
#320 127700 10 mm anodisiert schwarz 
#320 12800 10 mm anodisiert rot 
#320 12900 10 mm anodisiert grün 
#320 13000 10 mm anodisiert purple 
#320 13100 10 mm anodisiert gold 1 
#320 13200 10 mm anodisiert blau 
#320 13300 10 mm anodisiert orange 

# 320 134 00 5 mm anodisiert silber 

# 320 135 00 5 mm anodisiert schwarz 

# 320 136 00 5 mm anodisiert rot 

# 320 137 00 5 mm anodisiert grün 

# 320 138 00 5 mm anodisiert purple 
# 320 139 00 5 mm anodisiert gold 

# 320 140 00 5 mm anodisiert blau 

# 320 141 00 5 mm anodisiert orange 
# 320 142 00 3 mm anodisiert silber 

# 320 143 00 3 mm anodisiert schwarz 
# 320 144 00 3 mm anodisiert rot 

# 320 145 00 3 mm anodisiert grün 

# 320 146 00 3 mm anodisiert purple 
# 320 147 00 3 mm anodisiert gold 

# 320 148 00 3 mm anodisiert blau 

# 320 149 00 3 mm anodisiert orange 


VE = 5/50 Stück 


Spacer for Single-Speed hubs 


#320 12600 10 mm anodisiert silver 
#32012700 10 mm anodisiert black 
#320 12800 10 mm anodisiert red 
#320 12900 10 mm anodisiert green 
#320 13000 10 mm anodisiert purple 
#320 13100 10 mm anodisiert gold 
#320 13200 10 mm anodisiert blue 
#320 13300 10 mm anodisiert orange 
# 320 134 00 5 mm anodisiert silver 
# 320 135 00 5 mm anodisiert black 
#320 136 00 5 mm.anodisiert red 
#320 137.00 5 mm anodisiert green 
#320 138 00 5 mm anodisiert purple 
# 320 139 00 5 mm anodisiert gold 

# 320 140 00 5 mm anodisiert blue 

# 320 141 00 5 mm anodisiert orange 
# 320 142 00 3 mm anodisiert silver 
# 320 143 00 3 mm anodisiert black 
# 320 144 00 3 mm anodisiert red 

# 320 145 00 3 mm anodisiert green 
# 320 146 00 3 mm anodisiert purple 
# 320 147.00 3 mm anodisiert gold 

# 320 148 00 3 mm anodisiert blue 

# 320 149 00 3 mm anodisiert orange 


Unit = 5/50 pieces 


